SPORTGERÄTE 


HEIMTRAINER ERG HT4 


Spezifikationen 

Besonders tiefer und somit bequemer Einstig 

24-stufige Motor- und Computergesteuerte Widerstandseinstellung (Magnet-Brems-System) 
ca. 9kg Schwungmasse 

12 vorgegebene Trainingsprogramme 

4 Herzfrequenzprogramme mit Vorgabe der maximalen Pulsfrequenz (Pulsgesteuert) 
5 Benutzerprogramme individuell einstellbar 

1 manuelles Programm 

1 Körperfettprogramm 

1 drehzahlunabhängiges Watt-Programm (Vorgabe der Wattleistung von 30 bis 
260 Watt einstellbar in 10-Watt Schritten) 

Handpulsmessung 

Horizontal und vertikal verstellbarer Sattel 

Lenker neigungsverstellbar 

Transportrollen 


Farbe grau-schwarz 


Netzteil 


Blue Back Light LCF Display, 6 Anzeigefenster mit gleichzeitiger Anzeige von: Zeit, Ge- 
schwindigkeit, Entfernung, ca- Kalorienverbrauch, Pedalumdrehung, Watt und Pulsfrequenz 
In den Benutzerprogrammen ist eine Eingabe von persönlichen Grenzwerten wie 
Zeit, Entfernung, ca. Kalorienverbrauch, Pulsfrequenz und Watt möglich. 
Überschreitung der Grenzwerte wird angezeigt 

Fitness-Test Anzeige 

Körperfett Analyse (BMI) 

Empfänger für drahtlosen Pulsmessgurt im Computer enthalten 

Geeignet bis zu einem Körpergewicht von max. 150 kg 


Stellmaße ca. L 103 x B 60 x H 135 cm 


HÆZÆRCLUL- =S 


399,00 € 


Computereinheit 


Artikel-Nummern 
Räder RH cm Farbe 
zaa Zentralrohr === 


Form Artikel 


grau-schwarz 40600000 


* unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers | Technische Änderungen vorbehalten 


